STANISLAW BIZANSKI 


OBYWATEL MIASTA KRAKOWA, 


WEASCICIEL ZAKEADU FOTOGRAFICZNEGO, 


urodzony w Krakowie dnia 16 Stycznia 1846 roku 
zmarł w dniu 4 Stycznia 1890 r. po długiej chorobie, 
opatrzony SS. Sakramentami. 


A 


W żalu pograzona małżonka wraz z dziećmi 1 siostrą Zmarłego, 

zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 

publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu L. 3 przy placu 

Szczepańskim w Poniedziałek d. 6 Stycznia b. r. o godz. 2 
- popołudniu wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Kościele parafialnym Św. Anny we Wtorek 
dnia 14 Stycznia o godzinie 10 rano. 


